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人工受精进入中国后，医院遇到的最大问题是捐精
者数量的严重不足。到1992年， 上海共有4家医院建了
精子库，但至今只剩下仁济医院一家还惨淡经营，主原
因就是捐精者太少。 该医院近7年来总共只有70余名捐
精者，不足求精者的1／10。



去年9月1日，上海仁济医院泌尿科在上海热线上开
设了男科网站。其中关于征召献精者的栏目受到了网民
的广泛响应，短短几个月，已有100余位志愿者报名。



目前在报名的100余位有捐精意向的志愿者中有20
人作为第一批候选人正在由院方进行严格的筛选。他们
的筛选包括智商、五官、体形、身体健康、血液和艾滋
病毒检查等。根据测算，医院每做一个捐精者的筛选光
检查费就高达1000余元，上述所有检查都通过的候选还
得接受一次极其严格的人格测试，全部过关方能成为捐
精者。据估计，上述20名志愿者中能够通过全部检测的
也只有3至5名。



陈彬大夫说，过去因为不敢大张旗鼓地作广告，所
以捐精者的人选一般在大学内寻找。而现有的100余位
志愿者中，除大学生外还有外企员工、银行职员和国家
公务员等。    罗又铭 